Z żalem zawiadamiamy, że dnia 15 grudnia 1986 r., zasnął w Panu, pd długiej chorobie, w wieku 80 lat 


WINCENTY 


CZAJA 


żołnierz Polskich Sił Zbrojnych II Korpusu, uczestnik walk II wojny światowej, od Iranu poprzez Irak, 


Palestynę, Egipt aż po Monte Cassino, odznaczony Gwiazdą Italii i Gwiazdą za wojnę 1939—1945 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w sobotę dnia 20 grudnia 1986 roku o godzinie 9.00 


w kościele w Cerekwi, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 


OPIEKUNOWIE I PRZYJACIELE 


